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الأكاديمية العربية الدولية 


6.2001 16101101501 ط10م 


إافادهة عمل 


تفيد الأكادبمية العربية الدولية (منصة أعد) بأن السيد: 
يوفيق حمل وديق سشبس 
احزسية : فلسطيني 


يعمل بشكل رمي في الاكادعية العربية الدولية (منصة أعد)؛ ضمن قسم 


وقد حررت له هذه الرسالة للإدلاء بها وقت الحاحجة. 


أصدرت بتاريخ : السبت» 01) شباط» (2)002)0 
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